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TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 


[ Part VI _ Sec . 3(b ) 


NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS , ETC . 


TAMIL NADU TRANSMISSION CORPORATION LIMITED . 

GENERAL CONSTRUCTION CIRCLE , COIMBATORE 


Erection of Transmission Line . 

( Lr. No. SE /GCC /CBE /AEE /Moni/F. Press/D . 557/2013 ) 
No . VI- 3(b )/ 3/ 2014 . 

TANTRANSCO has sanctioned for erection of the following Transmission line to Transmit and Distribute Power so as to meet 
out additional demands. The work will be taken up Shortly . 


No. 
( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Si. Details of EHT Lines/ 

Authority Route 

Name of the Villages 
Sub - station . 

Length . 

Passing through . 
(2 ) 
A SUB- STATION ASSOCIATED LINES: 
Alukuli 110/11 KVSS 

(per ) CH 

1 , 365 Km Karattupalayam Village and 
erection of 110KV DC line on TANTRANSCO 

Alukkuli Village . 
DC tower with Panther conductor Proceedings No . 62 
for making LILO of 

dt. 21- 09- 2013 
Periyakodiveri-Gobi Feeder 
at the Proposed 

Alukkuli 110 kVSS 

Any person interested may make representation on the above Schemes within 2 months from the date of issue of this 
publication to the undersigned as per the Electricity Act 2003 . 


Coimbatore , 
14th February 2014 . 


ER . N . SASITHARAN , 
Superintending Engineer , 
General Construction Circle . 


க 


தமிழ்நாடு மின்தொடரமைப்புக் கழகம் லிமிடெட் 
பொதுக் கட்டுமான வட்டம் , கோயம்புத்தூர் 

அறிவிக்கை 
கூடுதல் மின் தேவையை நிறைவு செய்திட தமிழ்நாடு மின்தொடரமைப்புக் கழகம் லிமிடெட் கிழ்க்கண்ட இடத்தில் மிக 
உயரழுத்த மின்பாதை அமைத்து விரைவில் பணி துவங்க உள்ளது : 
உயரழுத்த மின்பாதை / மின்வாரிய ஆணை 

மின்பாதை செல்லும் ஊர் 
எண் துணைமின்நிலைய விவரம் . 

எண் 


வ . 


தூரம் 


துணைமின் நிலையங்களைச் சார்ந்த 
மின்பாதைகள் : 
அளுக்குளி 110/11 கி . வோ . 
துணைமின் நிலையம் 
இரு சுற்று மின் கோபுரத்தில் பான்தர் ( per ) FB 

1 . 365 கி . மீ . கரட்டுப்பாளையம் கிராமம் மற்றும் 
மின் கடத்தி மூலம் 110 கி . வோ . இரு TANTRANSCO 

அளுக்குளி கிராமம் . 
சுற்று மின்பாதையில் பெரியகொடிவேரி Proceedings No . 62 
- கோபி மின்னூட்டியிலிருந்து அளுக்குளி dt . 21 - 09 - 2013 
துணை மின்நிலையத்திற்கு உள் - வெளி 
உயர் அழுத்த மின்பாதை அமைத்தல் . 
மேற்குறிப்பிட்ட பணிகள் குறித்து எவரேனும் முறையீடுகள் தெரிவிக்க விரும்பினால் இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து 
இரண்டு மாதத்திற்குள் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரிக்கு மின்சார சட்டம் - 2003 - ன்படி முறையீடு செய்யலாம் . 


கோயம்புத்தூர், 
15 பிப்ரவரி 2014 . 


ER . N . SASITHARAN , 
மேற்பார்வைப் பொறியாளர் , 
பொதுக் கட்டுமான வட்டம் . 


Feb . 19 , 2014 ] 


TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 


TAMIL NADU TRANSMISSION CORPORATION LIMITED . 

GENERAL CONSTRUCTION CIRCLE , COIMBATORE 


Erection of Transmission Line. 

( Lr. No . SE /GCC /CBE /AEE /Moni/F.Press/D . 518 /2013 ) 
No. VI-3 (b )/4 /2014 . 

TANTRANSCO has sanctioned for erection of the following Transmission lines to Transmit and Distribute Power so as to 
meet out additional demands. The work will be taken up shortly : 


Details of EHT Lines/ 

Sub - station . 


Authority 


No . 


Length 


Route 
Length . 

(4 ) 


Name of the Villages 

Passing through . 


(2 ) 


( 3) 


(5 ) 


( 1) 
A 


3 . 0 Km 


Kariampalayam Village 


(Per) FB 
TANTRANSCO 
Proceedings No. 66 
dt. 21- 09- 2013 


2 


1.5 KM 


1 . 5 Km 


Pachapalayam Village 


Sub - Station Associated Lines : 
Ellapalayam 110 /22 kVSS 
LILO of the existing 110 kV 
Arasur- Annur Feeder-l at 
Ellapalayam SS by erection of 
110 kV DC line on DC towers 
with Panther conductor 
Olapalayam 110 / 11 KVSS 
LILO of existing Ponnapuram 
- Ingur 110 kV I Feeder 
Rasathavalasu 110 kV feeder 1 
at Olapalayam 110 kVSS 
Salaipudur 110 /22 kVSS 
LILO ofMarudhur-Ponnapuram 
Feeder between Poolavadi and 
Kethanur at Salaipudur 
110 / 22 kVSS 
Karukathi 230 / 110 kVSS 
Stringing of 110 kV SC line 
on free arm between Pongalur 
T -Off to Palladam 230 kVSS 


(Per) FB 
TANTRANSCO 
Proceedings No. 148 
dt. 30- 08- 2013 


3 . 0 Km 


Salaipudur and J. Krishnapuram 


(Per ) FB 
TANTRANSCO 
Proceedings No . 65 
dt. 21 - 09- 2013 


28 . 4 Km 


( Per) FB 
TANTRANSCO 
Proceedings No . 53 
dt. 16 -08-2013 


Sambavalasu , Alagugoundan Pudur, 
Kudikaipallampudur,Kullakandanpudur, 
Kavundampalayam , Kadaiyur, 
Karapalayam ,Kallankattupudur, 
Kariyampalayam , 
Avinasipalayam , Kosavampalayam , 
Kavundampudur, Velagundampalayam , 
Mathapur, Pongalur, 
A . Kattirkattumpalayam , 
Nadupalayam ,Thattampatti, 
Chinnakavundampalayam , 
Kallakinar, Alattupalyam , 
Vadugapalayam , 
Chittambalampudur and Palladam . 


Any person interested may make representation on the above Schemes within 2 months from the date of issue of this 
publication to the undersigned as per the Electricity Act, 2003 . 


Coimbatore , 
14th February 2014. 


ER . N . SASITHARAN , 
Superintending Engineer, 
General Construction Circle . 


TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 


[ Part VI - Sec . 3( b ) 


தூரம் 


1 . 


2 


பமின்மிணு மிதேவநீரம்முங் சற்சய் லிமிதேண் 

பொதுக் கட்டுமான வட்டம் , கோயம்புத்தூர் 
( Lr. No. SE /GCC /CBE /AEE /Moni/F .Press /D . 518 /2013 ) 

அறிவிக்கை 
கூடுதல் மின் தேவையை நிறைவு செய்திட தமிழ்நாடு மின்தொடரமைப்புக் கழகம் லிமிடெட் கிழ்க்கண்ட இடங்களில் மிக 
உயரழுத்த மின்பாதை அமைத்து விரைவில் பணி துவங்க உள்ளது . 
வ உயரழுத்த மின்பாதை / மின்வாரிய ஆணை 

மின்பாதை செல்லும் ஊர் 
எண் துணைமின் நிலைய விவரம் . 

எண் 
( 3) 

( 4 ) 
துணைமின் நிலையங்களைச் சார்ந்த 
மின்பாதைகள் : 
எல்லப்பாளையம் 110/ 22 கி : வோ . 
துணை மின்நிலையம் 
இரு சுற்று மின் கோபுரத்தில் பான்தர் ( per ) FB 

3. 0 கி . மீ . கரியாம்பாளையம் கிராமம் 
மின் கடத்தி மூலம் 110 கி . வோ . இரு TANTRANSCO 
சுற்று மின்பாதையில் அரசூர் - அன்னூர் Proceedings No. 66 
மின்னூட்டி - 1 லிருந்து எல்லப்பாளையம் dt . 21- 09- 2013 
துணை மின்நிலையத்திற்கு உள் - வெளி 
உயர் அழுத்த மின்பாதை அமைத்தல் . 
ஓலப்பாலையம் 110 /11 கி . வோ . 
துணை மின்நிலையம் 
பொன்னாபுரம் - ஈங்கூர் 110 கி . வோ ( per ) CH 

1 .5 கி . மீ . பச்சாபாளையம் கிராமம் 
மின்னூட்டி - 1 ராசாத்தவலசு 110 கி . வோ TANTRANSCO 
மின்னூட்டி - 1 லிருந்து ஓலப்பாளையம் Proceedings No. 148 
110 கி . வோ . துணை மின்நிலையத்திற்கு dt . 30 - 08 - 2013 
உள் - வெளி உயர் அழுத்த மின்பாதை 
அமைத்தல் . 
சாலைப்புதூர் 110/22 கி . வோ . 
துணை மின்நிலையம் 
பூளவாடி மற்றும் கேத்தநூருக்கு (per ) FB 

3 . 0 கி . மீ . சாலைப்புதூர் , ஜே . கிருஷ்ணாபுரம் 
இடையில் மருதூர் - பொன்னாபுரம் TANTRANSCO 
மின்னூட்டியிலிருந்து சாலைப்புதூர் Proceedings No. 65 
110 / 22 கி . வோ . துணை 

dt. 21 - 09- 2013 
மின்நிலையத்திற்கு உள் - வெளி உயர் 
அழுத்த மின்பாதை அமைத்தல் . 
குருக்கத்தி 230/110 கி . வோ . 
துணை மின்நிலையம் 
பொங்கலூர் டி - ஆப் ( T - off ) ற்கும் ( per ) FB 

28 . 4 கி . மீ . சம்பாவலசு , அழகு கவுண்டன்புதூர் , 
பல்லடம் 230 கி . வோ . துணை TANTRANSCO 

குடிகைபள்ளம்புதூர் , 
மின்நிலையத்திற்கும் இடையில் உள்ள Proceedings No. 53 

குள்ளகண்டம்புதூர் , கவுண்டம்பாளையம் , 
மின் கோபுரத்தில் மின்கம்பி dt. 16- 08 - 2013 

காடையூர் , கார்பாளையம் , 
அமைக்கப்படாத பகுதியில் 110 கி . வோ 

கள்ளங்காட்டுபுதூர் , கரியாம்பாளையம் , 
ஒரு சுற்று மின்கம்பி மூலம் மின்பாதை 

அவிநாசிபாளையம் , கொசவம்பாளையம் , 
அமைத்தல் . 

கவுண்டம்புதூர் , வேலகுண்டம்பாளையம் , 
மாதப்பூர் , பொங்கலூர் , 
ஏ . கதிர்கட்டும்பாளையம் , நடுப்பாளையம் , 
தட்டம்பட்டி , சின்னகவுண்டம்பாளையம் , 
கள்ளக்கினர் , அலட்டுப்பாளையம் , 
வடுகபாளையம் , சித்தம்பாலம்புதூர் , 
பல்லடம் . 


மேற்குறிப்பிட்ட பணிகள் குறித்து எவரேனும் முறையீடுகள் தெரிவிக்க விரும்பினால் இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து 
இரண்டு மாதத்திற்குள் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரிக்கு மின்சார சட்டம் - 2003 - ன்படி முறையீடு செய்யலாம் . 


கோயம்புத்தூர் , 
14 பிப்ரவரி 2014 . 


ER . N . SASITHARAN , 
மேற்பார்வைப் பொறியாளர் , 
பொதுக்கட்டுமான வட்டம் . 


Feb . 19 , 2014 ] 
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TAMIL NADU TRANSMISSION CORPORATION LIMITED . 

GENERAL CONSTRUCTION CIRCLE , COIMBATORE 
( Lr. No. SE /GCC /CBE /AEE/Moni/F .GAZETTE / D . 516 / 2013 ) 


Proposal for sub - station and Transmission lines to be established during 2013- 2014 and subsequent years published 

as per Sections 164 & 168 of Electricity Supply Act, 2003. 


Tamil had to lowergement e 


n les se ,cated 28.8 2019 Victor Cath Movil com 


ERRATTUM TO NOTIFICATION 
The following Errattum is issued to Lr . No. SE /GCC /CBE /AEE /Moni/ F . PRESS / D . 409 / 2013 , Part VI- 3 (b ) 
Tamil Nadu Government Gazette , Issue No. 34 , dated 28 -8 - 2013, Notification No. VI- 3 (b )/24/ 2013 : — 

English Format : 
" Section 164 & 168 of Electricity Supply Act 2003" may be read as “ Section 164 & 168 of Electricity Act 2003”. 
Tamil Format : 

“ 2003 341 346001 C Lleni ( 141516GB ) FLLi floy 164 & 168” 6T0TLIGOS , “ 2003 34 4600 C Lleni 
ELLULJA 164 & 168 " 6TÖTUGSÅ OSG46 . 


Coimbatore , 
14th February 2014. 


ER. N . SASITHARAN , 
Superintending Engineer, 
General Construction Circle . 


UNIVERSITY AUTHORITIES 


UNIVERSITY OF MADRAS 


Elections to the Senate and the Standing Committee of the Academic Council by the Academic Council. 


(No. V . 1/ACElection / 01 -2014 /066 .) 


No. VI-3 (b )/5 /2014 . 

It is hereby notified that the election to (i) THE SENATE and (ii) THE STANDING COMMITTEE OF THE ACADEMIC 
COUNCIL , will be held under Section 14 (a)- Other Members (2 ) and Section 24 (k ) of the Madras University Act, 1923 . 

The person getting elected will hold office as a member of the Senate /Standing Committee of the Academic Council 
for the residual period /full term (Three years ) from the date of receipt of nomination / the withdrawal/the period of present 
member term to be ceased/ the date of election whichever is applicable for the election , as the case may be . 

(i) TO THE SENATE - SECTION 14 (A )-OTHER MEMBERS ( 2 ) 
ONE MEMBER to be elected by the Academic Council from among its members . 
(ii) TO THE STANDING COMMITTEE OF THE ACADEMIC COUNCIL [Section 24 (k)] 
TWO MEMBERS shall be members of the Syndicate , whom shall be elected by the Academic Council . 

The above election will be conducted on the date of the meeting of the Academic Council scheduled to be held on 
SATURDAY, the 22nd February 2014 . 


University Buildings , 
Chepauk , Chennai-600 005 . 
14th February 2014 . 


Dr . G . KOTESWARA PRASAD , 

Registrar (In -Charge .) 


PRINTED AND PUBLISHED BY THE DIRECTOR OF STATIONERY AND PRINTING , CHENNAL 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF TAMIL NADU 


